الفصل الأول 
الکمیاں الفيريانية ووحدات الفباس 


ا ا و دیو سو بس ےی ھت س ھت تل ا ي و ی ي 
الباب (1): اکلمیات الفيزيائية ووحرات القياس ب الفصل (1): القیاس الفيزيائي 


“۔ قیاس | ," 
۳۱ 


عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نوعها (وحدة القياس) لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية 


أهمية القياسات 


تحویل المشاهدات إلى مقادير كمية ( آرقام ) 
9 وصف درجة حرارة جسم بأنها مرتقعة غير دقيق علمياً 
0 قياس درجة حرارة جسم بالترمومتر لمعرفة قيمتها فيقال : درجة حرارته لگ( مثر 


عناصر القباس 

© الكمية الفيزيائية (الراد قیاسها) 
© أداة القیاس ( الجهاز المستخدم ) 
© وحدة القیاس (الوحدة المعيارية) 


الكميات الغیزیائیة الأساسبة الكميات الفيزيائية المشتقة 


هي الكميات الفيزيائية التي لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية أخري هي کمیات فيزيائية تعرف بدلرلة الكميات الفيزيائية الأساسية 
طول - کتلة - زمن - تا تہ ۱ 
- شدة التیار - كمية المادة - شدة الاضاءة مساحة - حلم - سرعة - عجلة - قوة - شغل - قدرة 


أنظمة القياس ف ات 


(M.K.S) روط‎ Ca 


7 ×"_ اشم ر ۳ 


یتوھ سی :سد سی تد ہا لعيوجرام (و)ا) 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الفيزيائيت ووحرات القياس ب الفصل (1) :القیاس الفيزيائي 
اطعادلات الرياضية 


تا يتم التعبير عن الکمیات الفيزيائية وعلاقتها مع بعضها بالعالات الرياضية 
دا لكل معادلة فيزيائية مدلول معين ( المعنى الفيزياني ) 


010.:ٗ] 
مثلا : التوصيف الفیزیائی للسرعة ( أو تعریفھا ) بأنها الإزاحة التي يقطعها الجسم خلال ثانية . 


و ا ۰ 020 .۹ +07 ۲ 5 5 5 7 
ويمكن كتابة ذللي نی صورة مختصرة > = ۷ء لکن يجب الإشارة إلى المدلول الفیزیائی لکل رمز في المعادلة الرياضية 
حيث 0 هی الإزاحةج ٤‏ الزمن ء ۲ : السرعة 


صورة مختصرة لتوصیف فيزيائي ذات مدلول معين 


النظام الدولي للوحر ات ٩1:‏ 
۵ تم الاتفاق في المؤتمر العاليللمقاییس والوازیین والذي عقد ۱۹۳۰ م على إضافة آربع وحدات للنظام التري 
ذا النظام الدولی للوحدات ( ويميقي النظام المتري امعاصر) 
© الوحدات الأساسية في النظام التولي 
اطول 
ا ھت | لوجم( 
7 
٥‏ الوحدات المكملة في النظام الدولي: آضیفت للنظام الدولي عام ۱۹۹۲. 
ازوية المجسسة 


علماء أفادو البشرية 


يعد أحد أبرز العلماء الذين طوروا النظام المتري استخدم كاميرا اللیزر في دراسة ديناميكية التفاعلات الكيميائية بین 


پھٴ مه مه 


قام بتعیین درجة الصفر المطلق على مقیاس "کلفن" لدرجة الحرارة ٠‏ الجزینات. والتي تحدث في فترة قصيرة تقاس بالفیمتو ثانيه 
بدقه تامة (273°€-=0°) 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1): اکتمیات الفيزيائية ووحرات القیاس سس سد الفصل (1 ) : القياس الغیزبائیي 
ثانياً: آووات القياس 

لاقريا : اتخذ الانسان في الماضي : 

0 أجزاء من جسمه : مثل الذراع وكف اليد والقدم كمقاييس للطول . 


0 الظواهرالطبيعية : مثل شروق وغروب الشمس ودورة القمر کمقاییس للزمن . 


لا حريئًا : نشأت نظم مختلفة للقياس وتنوعت وتعددت في كل دولة . 
0 تطورت تطورّاًهائلاً في إطار التطور الصناعي الضخم عقب الحرب العالمية الثانية م بس 7 
0 ساعدت الانسان"علی وصف الظواهر بدقة والتوصل إلى حقائق الأشياء . کے 


بعض أووات القياس 


بعض أدوات القياس قر با وحدیثا 


الشريط المتري : لقياس طول"عدة مترات . 

۰ إلى أقل من 1©112المسطرة : لقياس طول من 

۰ 106122 إلى 107 لقد مه ذات الورنية ؛لقیاس طول من 
. 0 سیکرو متر : لقياس طول أقل من 

الیزان الروماني : لقياس أوزان أثقال كبيرة . 


ميزان ذوالکقتان ' قياس أوزان مواد خفيفة جدا ٠‏ 


ميزان ذوالكفة الوا حدة 1 لقياس أوزان مواد خفيفة جدا 1 


الميزان الرقمي : المیزان الاکثر دقة. 

الساعة الرملية : وسيلة بدائية لقیاس الزمن . 
ساعة البندول : لقياس فترات زمنية طويلة . 
سا عة الایقاف : لقياس فترات زمنية بالثواني 


الساعة الرقمية : لقياس فترات زمنية بالثواني . 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الفيزيائية ووهدات القياس ب الفصل (1): القباس الفيزيائي 
ری يد 

قياس الأطوال باستخدام القدمة ذات الورنية 

الغرض من التجرية: قياس الأطوال الصغیرة بدقة عالية 


8 9 10 
251111111111 


الأدوات ؛ القدمة ذات الؤؤونية - حلقة معدنية 
التركيب: 
)١(‏ تدريج ثابت . (القسم الؤزهد = )10010٦‏ 


(-) تدريج منزلق (ورنية) يتخّرك بمحاذاة التدريج الثابت . (القسم الواحد = 0.90001) 
الخطوات: 

(۱) يوضع الجسم بين فكي القدمة ويضغط عَلْيْة ضفطاً خفيفا لها ج 
(۲) تدون قراءة التدریج الثابت الذى يسبق صفر الورتية (12110 22 = 00 2.5) 

(۳) توٰخذ قراءة الورنية (نبحث عن خط بالورنية ينطبق,على قسم من أقسام التدريج الثابت (112112 4×0.1-0.4) 

25 + 0.4 = 25.4 100۳0 = 2.54001 نضیف قراءة الورنية إلى قراءة التدريج الثابت فحصل علئا الطول المراد قياسه بدقة‎ )٤( 


IE 


ادل 


ما هي دلالة قراءة القدمة ذات الورنية بالشكل المقابل؟ 


قراءة القدمة ذات الورثية = 111111 0.7 + 12111 9 = mm‏ 9.7 > 


الصف الأول الثانوي 


الغیزیاء 


کا ر ار ےس رھ ا و سے ھی 
الباب (1): اکلمیات الفيزبائية ووحدات القياس سس الفصل (1): القباس الفيزيائي 
ثاثا : الوصرات ا معيار مد 
لا لابد من وجود وحدة قياس تمیز الکمیات الفيزياية . وبدون وحدات القیاس تکون عديمة المعنی . 
مثال : كتلة جسم ما تساوی (5) ليس لها معنی . فقد تکون وحدة القیاس جرام أو كيلو جرام أو طن . 
كتلة جسم ما تساوی (152 5) نکون الكمية الفيزيانية واضحة تماما . 
لا حاول العلماء البحث عن التعریفات الاکثر دقة لكل من الوحدات المعيارية مثل الطول والكتلة والزمن . 
| ||| المتر العياري ( معیار الطول ): 
السافة بين علامتيقمحبفورتين عند نهاية ساق من سبيكة البلاتين-الايريديوم » 
محفوظه عند 07 . في(إلمكتب الدولي للموازيين والمقاييس بالقرب من باريس. 
لا يعتبر الفرنسيون أول م استخدم المتر كوحدة عيارية لقياس الطول . 
لا تغير تعريف المتر بحثاً عن/التعريف الأكثر دقة . 
لا يفضل المتر العياري الذري عن المتر العياري الدولي لأنه أدق . 


:] الكيلوجرام العياري ( معیار الكتلة‎ || | ٠ 

كتله أسطوانة من سبيكة البلاتین-الایریدیوم ذات أبعاد حدده 

محفوظه عند 076 في المكتب الدولي للموازيين”والمقايبس بالقرب من باريس 

لا تستخدم سبيكة البلاتين - إيريديوم في صناعةٴاللٰتر العياري والكيلوجرام العياري 
لأنها تتمیز ب : 

() الصلابة 

00 وعدم تفاعلها مع الوسط المحيط 

© لا تتأثر بتغير درجة الحرارة تأثراً ملحوظاً . بعكس المواد الأخى مث الزجاج 


| | || الثانية( معيارالزمن): 
: تساوی كس من الوم الشمسی الیٹرسط' 
لا تم تحديد الثانية في العصور القديمة 
لا كان الليل والنهار واليوم وسيلة ممتازة للعثور على مقياس ثابت وسهل 'لوحدة الزمن حيث أن : 
1 يوم - 24 ساعه 
= 24 × 60 دقيقه = 1440 دقيقة 
= 24 × 60 × 60 ثانية = 86400 ثانية 


لا حدیاً تستخدم الساعات الذربة (مثل ساعة السیزیوم الذربة) 
ذات الدقة المتناهية في دراسة عدد کبیر من المسائل الهامة مثل: 

)١(‏ تعیین مدة دوران الأرض حول نفسها (زمن الیوم)] 

(۲) مراجعات تحسین الملاحة الجوية والارضية 

(؟) تدقیق رحلات سفن الفضاء لاکتشاف الکون وغیرها 


الصف الأول الثانوي 


الفيزياء 


الباب (1 ) : اکلمیات الفيزيائية ووحرات القياس ب الفصل (1): القباس الفيزيائي 


الصيف ا معيار یه ۔الباونات - التمویلات 


| || الصيغة المعيارية | العلمية - القياسية ] لکتابة الا عداد : 
التعبیر عن الکمیات العددية باستخدام الرقم 10 مرفوعا لأس معين . 


لا قد تکون هذه الأرقام المقاسة كبيرة جداً أو صغيرة جدا فیصعب قراء تها لذا یفضل التعبیر عنها بالصيغة المعيارية . 


امئلةه : 
التعبيرعنها بدون الصيغة المعيارية | التعبیر عنها بالصيغة المعيارية 
0 


0.000000001 m 


7 


اسما ء شيد دة تطلق على المعامل 7 ( الرقم 10 مرفوعا لأس معین ) 1 


ج مشاعفات ج + آجزاء ( كسور ) ج 


امام | هس | م ۱ :ےم 
٦‏ بعض الوحدات ها مسميات الخاصة ففی : 
الکتل : ۵ 108-10 ( طن ) ٠‏ 
الأطوال : "107 - 1۸ ( أنجستروم ) 
الحجوم : تددن 106 = تسا جد تس 107 = زرا , = 107 = 100 ( التر الکب = 1000 لر ) 
ملاحظة : في حالة الاء ( القطر » عند 4۳6 ) تكون كافة'الماء 18/0007 ء وعندئل (نله ت16 = ع1 عددياً 
الأزمنة : s‏ 3600 = 107 >3 و 60 = min , min‏ 60 = 1121 


ند[ 


خزان يبلغ حجم الماء فيه (23< و) ء أوجد حجم الماء بوحدة (قص) . 


اس 


1 


cm?‏ 106 و = x 073 cm‏ 9 کت9 
دل 
تيا ركهربي شدته (4 7) ء عبر عن شدة هذا التيار بوحدة (هم) 
۳ ۱ 
107 
۸ 7000 = ۷۸ جم mA = 7 X‏ 7 


الصف الأول الثانوي 


الغیزیاء 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الفيزيائية ووهدات القیاس ب الفصل (1): القیاس الفيزيائي 


 ."‏ صيغة الابعاد | ي" 


| أصيغة باه 


صيغة تعبر عن آبعاد الکمیات الفيزيائية الشتقة بدلالة آبعاد الکمیات الفيزيائية الأساسية ء کل منها لأس معين 


وتكتب على الصورة °= T‏ 2۰,۵ یٹ : 


الطول (Length)‏ | الكثلة (Mass)‏ 
لكا أهمية معالات الأبعاد : 

(۱) اختبار صحة القوأنين . 

(۲) استنباط وحدة قياس//,أي ,كمية مشتقة . 


8 خطوات كتابة معادلة (الأبعاد : 

(۱) كتابة العلاقة الرياضية ( القانوٰل . 

(۲) كتابة كل كمية في القانون بدلالة الگیات الفيزيائية الأساسية ( 1 و با و 1۷ )۰ 
(۲) رفع الرموز 1 و م1 و 1۷1 إلى الأس النالبتب . 


لكا آبعاد آهم الکمیات الفيزيائية 
۱ 


۲ إزاحة 
سرعہ (۷) 1 
رمن 


1 


مساحة 
۱ 1 
20 
2022 زمن دوري 
55 كتلة + Kg/mî ML‏ 
كثافة (م) حت 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1 ) : اکلمیا الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
الاملاحظات كا 

- الرمز [ ] يدل على صيغة الأبعاد . الأس ( © , 0 , 2 ) قد يكون موجباً أو سالباً . وفي حالة الرقم 1 لا یکتب . 

- في حالة عدم وجود أي من الکمیات الفيزيائية ( الكتلة - الطول - الزمن ) في ررعر قة يمثل بعدهابٍ , "17 أو" أو"1' حیث 1 = "× 
- الثوابت العددية 7 - 5 - كلا » وكذا الدول المثلثية 127 - 205 - S1١‏ : لیس لها وحدة قياس أو معادلة أبعاد 


- يمكن جمع أو طرح الكميات الفيزيائية إذا كانت من نفس النوع ( لهما نفس معادلة الأبعاد ونفس نوع وحدة القياس ) . 
فیمکن جمع کتلة 15 2 مع كتلة 162 2 .ل يمكن طرح كتلة 1682 2 مع مسافة 10 2 . 
- يتم التحویل بين وحدات القیاس عند جمع أو طرح کمیات من نفس النوع |ذا اختلفت بادئاتها أو مسمیاتها . 
m + 170 cm = 100 cm + 1700۳0 = 270 cm‏ 1 أو cm = 1 cm + 1.7 m < 2.7 m‏ 170 + 10 1 


- یمکن ضرب أو قسمة الكمبات الفيزيانية سوآءا كانت متشابهة أو مختلفة النوع . فنحصل على كمية فيزيائية جديدة . 
فعند قسمة المسافة على امن تنتج السرعة . 
- وجود نفس معادلة الأبعاد علي ظرفي المعادلة لر يضمن صحتها(قد تکون صحیحة), ولکن اختلافها علي طرفي المعادلة يؤكد خطأها 


ند[ 


اذا علمت أن العجلة ھی معدل تغير الشرعة بالنسبة للزمن : فأوجد معادلة أبعادها ووحدة قياسها ؟ 


ال 


سا [] - لها 


س 


ولأن معادلة آبعاد العجلة 11-2 فيكون وحدة قياسها 5-2 أو 12/52 


7 
.×× ۱ طاقة الحركة = ولا الكتلة × مربع السك ( 0۷۰۶ % = (K.E‏ 03 
إذا علمت أن معادلة أبعاد الطاقة2 111.21 = ٤‏ ؟ 

ای 

معادلة آبعاد الطرف الأیمن = 1-2 ۷۲,2[ 

معادلة آبعاد الطرف الأيسر = الكتلة × مربع السرعة = M x (LT)?‏ ۷11,172 
“. معادلة آبعاد الطرف الأيمن حمعاداة آبعاد الطرف الأيسر 


مھ مھ هھ 


+ العلاقة قد صحيحة 


ثا 

ای آقترح آن حجم الاسطوانة يتعين من العلاقة ( ط ‏ 7 = ۷0١‏ ) حیث۶نوبف قطر قاعدة الاسطوانة و 1 
ارتفاع الاسطوانة استخدم معادلة الابعاد لی تتحقق من صحة هذه العادلة؟ 

| 

معادلة آبعاد الطرف الأمن ۷۵۲ -3) 

معادلة أبعاد الطرف الأيسر = ط 5 = 4 × € -42 (لاحظ أن 2 ثابت عددي ليس له وحدات) 

“. معادلة أبعاد الطرف الأيمن+ معادلة أبعاد الطرف الأيسر 

.٠‏ العلاقة غير صحيحة (خطا) 


الفیزیاء الصف الأول الثانوي 


ا ل ےا و حر لا ا سم 
الباب (1): اکلمبات الفيزبائية ووخداہ القياس + الفصل (1): القياس الفيزيائي 

۹ جسم تحت تأثبر الجاذبية للعلاقة التالية ٤(‏ جع + :۷ = ۷) حیث(09)هي عجلة الجاذبية الأرضية , (6) 

الزمن , (ع۷ )السرعة النهائية و (:۷ )السرعة الابتدائية .اثبت صحة هذه العلاقة باستخدام معادلات الأبعاد؟ 

بل 

معادلة آبعاد الطرف الأعن- ۷۶ = 1.7-1 

177-1 = 2177-1 =LT-1+LT-1 21۲-1 + (LT-2) x ۲ = Vi + gt = معادلة آبعاد الطرف الأيس‎ 

.٠‏ معادلة آبعادالطرف الأيمن = معادلة آبعاد الطرف الأيسر 

.. العلاقة صح دة 


رب ملد 

الغرض من التجربة: قياس متشتاحة الأسطوانة 
فكرةالتجربة: الأسطوانة هي غباره عن جسم له قاعدتان متوازیتان ومتطابقتان کل منها عباره عن داثرة » 

أما سطح الجاني'قهوعباره عن سطح منحنٍ یسی سطح اسطواني 2 2ك ۲ 
كيفية حساب مسا حة الأسطوانة: 
إذا فرضنا أن نصف قطر القاعدة (۲) وارتقاعها (0) فان 
0 مساحة القاعدة ٠٣<‏ ء المساحة ال انچ = حيط القاعدة × الارتفاع = 27171 
۵ الساحة الكلية للأسطوانة = مساحة دائرتان*+,المساحة الجابية = 7۳2 2 + 27۳۳8 
لاتعيين مسا حة قا عدة الأسطوانة 
خطوات العمل : 
(۱) ضع قاعدة الأسطوانة على ورقة المربعات ثم حدد مكاتهاعلى الورقة بقلم رصاص بالدوران حول محيطها 
(۲) ارفع الأسطوانة ثم عين قطر القاعدة الأسطوانة (2)باستجيام المسطره المتريه 
(۳) احسب نصف القطر (۶) ثم احسب مساحة الدائره (“۶)110ٗفتکون هی مساحة قاعدة 01 
لا تعيينالمساحةالجانبية للأسطوانة 
(۱) قس ارتفاع الأسطوانة وليكن (1) 
(۲) احسب محيط القاعدة من العلاقة: المحيط = 21۲۲ 
(۴) المساحة الجانية -2101:12 


2۳ 


ل حسابالمساحةالجانبية بطريقه أخرى 


خطوات العمل : 3 
5 85 له 
(۱) لف الورق المقوى حول الأسطوانة لفه واحده بدون أي زيادة 1 
۱ 5 ۱ ۲ 1 ع 

(۲) افرد الورق ا مقوی الذی لف الأسطوانة فنحصل على مستطيل 


خ-سسسسسسسےےس-ےس--س ‏ لے تسگا 
عرضه يمثل حیط الأسطوانة وارتفاعه يمثل ارتفاع الأسطوانة محیط اک 
(۴) قس طول هذا للحیط 
)٤(‏ اضرب طول المحيط × الارتفاع ء فتحصل على قيمة المساحة الجانبية للأسطوانة 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الفيزيائية ووحرات القياس ب الفصل (1): القباس الفيزيائي 


"5 خطا انقياس ]| 2" 


لا اهتم الانسان عبر تاريخه بتحسين طرق القياس وتطوير اجهزته نظرا للارتباط الواضح بين دقة عملية القياس والتقدم العلمي والتكنولوجي 
مصادر الخطاً في القياس 
لا لا تتم عملية قياس بدقة 100% . ولكن لبد من وجود نسبة ولو بسيطة من الخطأ . 

فعند قياس طول غرفة نجد اختلافاً بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية ويكون هذا الاختلاف طفیفاً او كبيراً حسب دقة القیاس, 

و تتعدد مصاداز الخطاً في القياس ومنها - 
() اختیار آداق قياس غير مناسبة (بعتبر من الأخطاء الشائعة ) 
7_مثال : استخدام المیزآ)یمعتاد بدلا من المیزان الحساس لقياس کترة خت ذشبي يؤدى لحدوث خطأ أكبر في القیاس . 

وجود عیب ( أو آکثر ) في أداة القیاس 

- مثال : عيوب جهاز الأميتر : 
( !) قد يكون الجهاز قدیماً والمغنآظیس داخله ضعيفاً . 
(ب) الخطأ الصفري : مؤشر المقياس ليش عند صفر التدريج ( قبله أو بعده  )‏ عند قطع التيار . 


© إجراء القياس بطريقة خطأ نتيجة شخص غير مدرب على إجراء القياس بدقة. 7 
- أمثلة : ( ١‏ ) استخدام الأجهزة متعددة التدريج ( المللیمتر ). 


۱ النظر إلى المؤشر أو التدريج بزاوية بدلا من ان يكون خط اي عموديا على الأداة . 


- مثل : درجات الحرارة أو الرطوبة أو التيارات الهوائية . 

عند قياس كتلة جسم صغير باستخدام ميزان حساس 

تؤدى التيارات الهوائية إلى حدوث خطأ في عملية القياس . 
ولتجنب هذا الخطأ يوضع الميزان الحساس داخل صندوق زجاجي . 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس + ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
أواع القياس 
قاس باقر باس خر ار 
يتم فيه إجراء عملية قياس واحدة . يتم فيه إجراء آکثر من عملية قياس . 
عرد ا وت یتم فيه استخدام أداة قياس واحدة . یتم فيه استخدام أكثر من أداة قياس . 


ای التعويض في علاقة رياضية | يتم التعویض في علاقة رياضية ساب الكمية . 


کت في القناس يكون هناك خطأ واحد في عملية القياس يكون هناك عدة أخطاء في عملية القياس 
أي بحدث ( تراكم الخطاً) . 


0 قياس الحجم باستخدام المخبار المدرج . 0 قياس حجم متوازي مستطیلات 
© قياس كثافة السائل باستخدام الهیدرومیتر . | حجم متوازي مستطیلرت = طول × عرض × ارتفاع 
0 قياس كثافة السائل عن طریق : 


قياس الكتلة بالميزان وقياس الحجم بالمخبار المدرج 


كتلة 
ثم حساب الكثافة : الكثافة = س 
حجم 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
صاب ا خط في القياس المباشر 
الخطأ النسبي () 


الفرق بين القيمة الحقيقية (220 ) والقيمة المقاسة (۰)26 | النسبة بين الخطأ المطلق (×۸) إلى القيمة الحقيقية (50) . 
دا تدل علامة المقياش. | | على أنالناتج يكون دائماً موجب حتى لوكانت الكمية الحقيقة أقل من الكميةالمقاسة . 
لأن المهم هو معرفة مقلاارا لخطأ سواء كان بالزيادة أوالنقصان . 


(۱) الخطأ النسبي أكثر دالالة على دقة القیاس من الخطاً المطلق . اد با ہر 


(۲) يكون القياس أكثر دقة گلما كان الخطأ النسبى صغبرا . 


لها طريقة التعبير عن القیامُن‌بدقة : ×۸ + Xo‏ 

( ۸ الخطاً الطاق ۰ ×٠‏ القيمةالمطاقة ) 
مثلاً: 
قام طوله الحقيقي 000 10 وطوله القاس 9.860011 . فيكون الخطأ المطاق 0.2070 ويعبر عن طول القام كما يلي : 00 0.2 + 10 . 
2 . 
قام عبد الله بقیاس طول قلم عملي ووجد انه يساؤي)22© 9 .9 وکانت القيمة احقيقية لطول القلم تساوي 0۳ 10 . 
وقام خالد بقیاس طول الفصل عملي ووجد انه يساوي 0 .9 وکانت القيمة الحقيقية لطول الفصل تساوي 11۳ .9 . 
- احسب النطاً المطلق والخطأ النسبي وعبر عن نتيجة عملية القیاس لكل من عبد الله » وخالد ؛ حدد آیهما أكثر دقة في 
القیاس؟ 


ا 


Ax = |x) - x 110 - 9.9| = 0. 1cm 


Ax 0.1 
<< ج 001 حا سس‎ r = 0.01 x 100 - ۵ 
X0 10 
(10 + 0.1)cm 
Ax = |x - x| ۶. |9.11 - 9.13| = |-0.02|m = 0.02m 


_Ax_ 2 


- __- 0.0022 ج‎ r = 0.0022 × 100 = 0 
xo 9.14 


0.02)m ۱‏ + 9.11( 
قياس خالد آکثر دقة من قياس عبد الله لأن الخطأ النسبي فی قياس طول الفصل آقل : 
لاحظ بالرغم من أن الخطأ المطلق في قياس الفصل أكبر من النطاً المطلق في قياس طول القِلم 


1 


5 


شحه 


یعتبر النطأ النسبى هو الأكثر دلالة على دقة القیاس من النطاً الطلق ویکون القیاس أكثر دقة كل كان المنطأ النسبى صغیرا 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیا الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
صاب الفطا في القياس فخي رالمباشر 


داتختاف سج ہد سے اس اب الباشر تبعاً للعلاقة الری لي امام ساب کا يلى : 


0 قياس حجم كميتين من سائل. ۷ + ۷ = ۷ نس وک سط AXı = AXı + AX‏ 


0 قياس حجم قطعة نقود بطرح حجم الماء قبل وضعها في ثم نحسب الخطأ النسبي ف ےا 


4 
مخبار مدرج من حجم الماء بعد وضعها في المخبار . = ۷ 5 
Vî‏ - ۷ 


.قباس مساحة مستطیل نجمع الأخطاء النسبية 12 + ۲1 = ۲ 
بقياسق_ الطول . العرض وایجاد حاصل ضربهها . ثم نحسب الخطاً لمطلق ,250 × ,۲ AX‏ 
0 قياس كثافة سائل بقیاس الكتلة والحجم 


كتلة 
ثم حساب الكثافة : الكثافة = سے 
حجم 


تجمع الأخطاء المطلقة تجمع الأخطاء المطلقة وتضرب في القيمة الحقيقة الكلية 


کر 
[ لا تجمع الاخطاء النسبية ] [ لا تجمع الأخطاء المطلقة ] 


في تجربة معملية لتعيين كمية فيزيائية ] التي نتعین من جمع گبیتین فيزيائيتين 11 , 2) إذا كانت 
٤6 = )5.2 ± 0۶‏ :276172 .0 + 5.8) = و6 فاحشّب قيمة ) ؟ 


ند[ 


f )11+ 0.3( cm 


ناه[ 
احسب الخنطأ النسبى والخطأ الطلق فى قياس مساحة ۸ مستطیل طوله 2 (0.1 + 6) وعرضه <<( 0.2 + 5) 


اس 


x 6 = 30 2‏ 5 = م۸ 


0.1 0.2 
۸ =, + r Xor = (30 + (7 +) x 30) = (30 + 1.7(«# 
۸ ۸ - ۴ 
17 
۳م‎ = << 7 


30 


الصف الأول الثانوي 


الغیزیاء 


الباب ( 1 ) : اکلمبات الفيزيائية ووخرات القیاس 


ند[ 


الغیزیاء 


0.1 0.2 0.2 


A ۷, - 0. 0۴ 


_ 0.99813 _ 
679 


الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 


احسب الخطأ النسبي والخطاً المطلق في قياس حجم متوازي الستطیلات إذا كانت نتا قياس آبعاده كالتالي : 


الكمية الحقيقية (صن) 
4.4 
3.5 
3 


البعد الكمية المقاسة (صه) 
الطول x‏ 4.3 
العرض ر 3.3 
الارتفاع 7 2.8 
Vo = xoyo0Zo = 4.4 xX 3.5 << 3 = 46.2 cm3‏ 
3 .0+ 6.79( = |2. سب دس 
em‏ )0.99813 + 6.79( [46.2×(ے TU‏ 


+ 46.2( = م۷ 


الصف الأول الثانوي 


ا ی ال یداہ كك مه ی 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ل ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 


[۱] اخ الإجابة الصحيحة من بين البرائك 

(۱) يمكن تمییز نوع الكمية الفيزيائية من خلال .... 
(1) © طريقة القياس 

© 0 نوع القياس 

© 0 أداة القیاس 

© 0 وحدة القهاس 


(0) يمكن ييز كل نوع وقيمة الكمية الفيزيائية من خلال .... 
© © طريقة القياس 

© ©0 أداة القیاس 

© © نوع القياس 

(© © وحدة القياس 


(۴) الأداة المستخدمة لقياس طول الفصْل؟الدراسي هي .... 


سحاد 


0 0 


.... الأداة المناسبة لقياس طول باب الفصل هی‎ )٤( 
المتر الشريطي‎ © © 

© © القدمة ذات الورية 

© © الميكرومتر 

© © المسطرة 


(۵) الأداة المناسبة لقياس سمك قلم رصاص هي .... 
© 0 المتر الشريطي 

© © القدمة ذات الورنية 

© © الميكرومتر 

© © المسطرة 


.... الأداة المناسبة والأكثر دقة لقياس مك ورقة رقيقة هی‎ )٦( 
المتر الشريطي‎ © © 

© © القدمة ذات الورنية 

© © الميكرومتر 

© © المسطرة 


© 0 ری 0 


۳ 
الغيزياء 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1 cs‏ ہس سے-سے رہ تس مم ۔۔۔ فصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 
(۷) الأداة المناسبة لقياس كتلة خاتم ذهبي هي .. سے 


ك2 
© 0 البراق‌آلزوماني © ©0 لميزان المعتاد © © الميزان دو الكفة © © الميزان الرقمي 


سے معدل طؤلة6 وقطره 0 » لاد اعد المناسبة أدوات المناسبة لقياسهما؟ ٠‏ 


3 


دة قبا الول 


. الثانية تساوی عددیا .... من اليوم اللشمسي المتوسط‎ )٩( 
2 O 
a 

86400 O و6‎ 


(۱) بت يتفق النظام الفرشي والنظام البريطاني والنظام المتري فيال جمعيهم یقیس 2+“ 00" 
© © الطول با متر 

© 0 الكتلة بالكيلوجرام 

© © الزمن بالثانية 

© © جمیع ما سبق 


۷) إذا كانت وحدة قياس الكثافة ف (SI)‏ هي Kg/m?3‏ فإنه يمكن قیاسها بالنظام البريطاني و 
g/cm O @‏ 

g/L O © 

0/2 O © 

f/b3 0 رو‎ 


(۲) تساوي 86400 


© © المللي ثانية 
© 0 الثانية 
© © الدقيقة 
© © الساعة 


من اليوم الشمسي المتوسط 


الفیزیاء الصف الأول الثانوي 


الا ل ا ل سس سس و E x‏ كن 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 

(۱۳) يساوي 5 من اليوم الشمسي المتوسط 

© 0 1.44 ثانية 

© 0 14.4 ثانية 

© ۵ 144 ثانية 

© ۵ 1440 انية 


(1۶) يساوي حك .من اليوم الشمسي المتوسط 

© 0 0.5 دقيقة 

© 0 5 دقيقة 

© 0 50 دقيقة 

© © 500 دقيقة 

(10) لتحسين مواعيد الإقلاع ؤالهبوط للطائرات والقطارات يفضل استخدام : 
© © الساعة الذرية 

© 0 ساعة البندول 

© © الساعة الرملية 

© © ساعة الإيقاف 


ا حدة قياس الكتلة فى النظام الفرذ 
)1١(‏ النسبة بين امت سے اہ 2 نہ8 
*"” وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي 
© 1 
0 100 


و و = 

1 
بی 
لی اہ 


5 35 حدة قياس الكتلة فى النظام الف ذ 
(۱۷) او بس دحا قياس اک ف اسم افرش ے 
۳" وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي 


1 
00 O 
O 
1 
10 © 
لیا پاہے‎ 


(۸) القدمة ذات الورنیة هي أداة قياس تستخدم فی قياس .... 
© © الوزن 

© © الكثافة 

© © الطول 

© 0 القوة 


الفيزياء 


الصف الأول الثانوي 


ال ا ا رھ ا حا ا 
الباب (1): اکلمیات الفيزبائية ووحدات القیاس ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
)0184 إذاكانت قراءة التدريج الثابت الذي يسبق صفر الورنية بوحدة cm‏ يساوي )ء قراءة التدرج النزلق الذي يسطبق على 
قسم من أقسام التدرج الثابت يساوي (۷) . فإن ناتج حساب القيمة المقاسة بالقدمة ذات الورنية بوحدة مك = 

۶ 7 

100 
EEO 

X 

© 0 105 + ۷ 
ری ۵ ۷6 


> أسئلة النظام الرولي للوحرات < 
[ ۱] اختر الاجابق الصكثجة عن بين اثبر ائل 
(؟) من الکمیات الفيزيا تية*االمشتقة .... 
© © السرعة - القوة 
9 0 الطول - الزمن 
© © الکتلة - الكثافة 
© © العجلة - الزمن 


(۲۱) من الکمیات الفيزيائية الأساسية .... 
© © الكتلة - السرعة 

© © القوة - العجلة 

© © الكثافة - الطاقة 

© © الطول - الكتلة 


(۳۷) جمیع الکمیات الفيزيائية التالية مشتقة عدا واحدة هي ...ل 
© © الكثافة 

© 0 السرعة المتوسطة 

O ©‏ التسارع المنتظم 

© © الكتلة 


(۲۳) أي من الکمیات التالية ثل كمية أساسية ؟ 
([) © السرعة 

© 0 القوة 

© © الضغط 

رو © درجة الحرارة 


(۲۶) ما وحدة قياس الطول في النظام الدولي للوحدات 51 ؟ 
inch O @‏ 
meter O ©‏ 
foot O @‏ 
و۵ ۵ Kilometer‏ 


الغيزياء ۱۹ 


الصف الأول الثانوي 


ا و ی ان تمه ی 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس + ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 

(0؟) الوحدات الأساسية للزمن في النظام الدولي للوحدات هي .... . 

hO 49 

sO © 


m.s O © 
min O @ 


(5؟) الوحدة الأساسية للتیار الكهربي في النظام الدولي للوحدات هي .... . 
© © المول 

© © الكانديلا 

© 0 الأمبير 

() © السيلزيوس 


(۲۷) ما هي وحدة قیاس درجة احيزارة في النظام الدولي للوحدات SI‏ ؟ 
Cetigrade © @‏ 
Ampere 0 ©‏ 
Kelvin O ©‏ 
و Fahrenheit O‏ 


(۲۸) الوحدة الأساسية في النظام الدولي للوحداتتهوالتي تقاس بها كمية المادة هي .... . 
mole O @‏ 
ampere O @‏ 
candela O @‏ 
Kilogram O @‏ 


(۲۹) عدد الوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات : 
(© 30 

40 © 

ه) 0 7 

و 0 9 


۳۰) يرمز للنظام الدولي للوحدات بالرمز 
SI O ©‏ 
Si O ©‏ 
si O ©‏ 
رو O‏ 51 


(۳۱) تقاس درجة الحرارة المطلقة في النظام الدولي للوحدات بوحدة 
© 0 سیلزیوس 

© ۵ فهرنهیت 

© 0 کلفن 

٥ ©‏ رانکن 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


ا ی ا وس كرك 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 

. أراد طالب عمل مقارنة بين الكميات الفيزيائية وتقسيمها فحصل على المخطط الموضح أدناه‎ (f) 

في النشاط ا مقابل والموضح أمامك : يوجد به خطأ ؛ فأي الصندوقين يمكن تبدیلهما معا ليتم تصحيح الخطأ ؟ 


۵ 1,3 سس 
الکمیات الفيزياشة 

ہم 

4,10 9 

و ۵ 3,2 


(۳۳) الشکل القابل یوضع خطط للکمیات الفيزيائية ء آدرس الخطط ثم آجب : 
أي من المصطلحات وا اش يمكن وضعها في المربعات 1 و2 و 3 و4 التي في الشکل: 
الاسر 4 |33 | 2 | 1 | 


)€( الشكل التالي يوضح مخطط للكميات الفیزیافٹھ » 
ادرس المخطط ثم آجب عما یاأتی : 
في النشاط الموضح أعلاه »أي الصندوقين 
بجب استبداله حتى يتم تصحيح الخطأ ؟ 

(ق ٥‏ 0 تی 

© © رع 

© ۵ (0ء ری 

9710190 


8 


شدة الإضاءة 


(۳۵) تم ترك بعض الفراغات بالجدول الآتي للكميات الفيزيائية والوحدات الأجاسية . 


وحدات في نظام 51 
| 


أي مما بلى صحیحا ء ویعبر عن الأعداد : 1 2 و3؟ 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


ا دو ی ۸ 1 ا ڪس ا ان مه ی 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ب ب الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 

(5؟) عند قياس الكميات في الفيزياء تختلف أنظمة الوحدات ؛ وفقاً لذلك : 

آولا : درجة حرارة الغرفة 22 درجة مئوية . ء ثانا : طول أحمد 1.7 متر. ء ثالقا : كتلة أحمد 55 كجم . 

أي من القياسات التالية هي نظام الوحدات الدولي معبرا عنها باستخدام 51 ؟ 

© © الاختيار الأول 

© © الاختیار الثالث 

© © الاختیار الثاني 

© 0 الاخشيا الثاني والثالث 


(۷) الوحدات التالية#تعند من النظام الدولي للوحدات 1 ما عدا وحدة هي se‏ 
O 0(‏ مول (mole)‏ 
© © کاندیلا (60) 
© 0 آمبیر (۸) 
© © درجة سيلزيوس (50) 


(۳۸) يمكن تصنیف المفاهيم والكميات في:الفيزياء التي يمكن التعبير عنها من خلال الوحدات والكميات الأساسية والمشتقة ؛ 
وعلى ذلك قام طالب بعمل تصنيف للكيّيات والوحدات مطابقة لبعض الفاهم. 

أي من الفاهم الواردة متطابق بشكل صحيخ ع التصنيف والوحدة ؟ 

© © العجلة 

© © الكثافة 

© ۵ الحجم 

© 0 القوة مشتقة 


(19) أدرس الجدول المقابل والذی يوضح بعض الكميات الفيزيائية ووجدات قياسها . 
سل ہت 
رت 


ما هوالاختبارالمناسب والذى يعبر عن الکمیات والوحدات 0 


۰ 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(:5) الوحدات التالية تعد من النظام الدولي للوحدات 51 ما عدا وحدة واحدة هي .... . 
© ۵ جرام (ع) 
© ۵ أمبير (۸) 
© ۵ کاندیلا (0») 
© ۵ متر (ہ) 


)٤١(‏ تكون الوخَدة الأساسية فى النظام الدولى للوحدات لقياس كل من 


۳۳ 


الفیزیاء الصف الا ول الثانوي 


الباب (1 ) : اکلمیا الفيزيائية ووحرات القياس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(7ع) تقاس المنطقة المحصورة بين شعاعين لهما نفس نقطة البداية في النظام الدولي بوحدة ۷۹ 
© 0 درجة 
© 0 راديان 
© 0 جراد 
(5) 0 استریدیان 


(۷) تقاس المنطقة المحصورة بين الأضلاع س » ص » ع في النظام الدولي بوحدة و 
© 0 درجة 
© 0 رادیان 
© 0 جراد 
(© © استريديان 


(۶۸) وحدة قياس الزاوية اتمه في النظام الدولي و 
© 0 راديان 
© 0 استرديان 
© 0 كلفن 
(© ۵ مول 


۲٤ 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الغيزيائية ووحدات القیاس سس الفصل (1) : القیاس الفيزيائي 
> أسئلة البادئات - خلبل الوحران 


[۱] اختر الإجابة الصحيحة عن بين الب ائل 
(49) البادئة الأقل قيمة في ا مقادیر الأتية هي .... . 
1cm © ©(‏ 

1 dm O © 

1 صم‎ O © 

O @‏ سر 


(0) البادئة التي تدل گل مضاعف قدره (10*3) هي .... . 
© © كيلو 

© 0 ميكرو 

© 0 جيجا 

© 0 ميجا 


(۵۱) البادئة التي تدل على مضاعف قدرو(؟10) هي .... . 
© © كيلو 
© ۵ ميكرو 
© ۵ ميجا 
© 0 جیجا 


(۵۲) ماذا يطلق على القيمة ع 1000 ؟ 
Kilogram O @‏ 

Megagram O @ 
Milligram O © 

Micogram O و‎ 


(05) البادئة التي تدل على مضاعف قدره (107) هي .... . 
© © كيلو 

© 0 نانو 

© ۵ جیجا 

© 0 میجا 


(۵۶) 01 23 تعادل ات 


2.3 من‎ © ©( 
0.23 cm O © 
230 cm O © 
0.023 cm ۵ 8 


۱ 2 
الغیزیاء الصف الأول الثانوي 


اه وک وس ا س ا ر یرہ ام جم کک 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ل ب الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 
ر71 [23] اذا علمت أن الطول الموجي للضوء الأحمر هو 132 بر ۰0.7 فان الطول الموجي له بوحدة الملليمتر 
يساوى : 

7x1030 (ؤ‎ 

7 10 74 0 © 

7x1060 © 

7 ۰ 10 77 0 ©( 


(۵7) الطول الموج لضوء آحمر يساوي A‏ 6500 وهذا المقدار بوحدة المتر يساوي : 
(ق 0 1010 665۱۷ 

6.5 × 107 O © 

6.5 x 10” O © 

6.5 x 107 O و‎ 


(۵۷) الطول الموجي لضوء بنفسّحي يساوي ۸ 107 × 4 » وهذا المقدار بوحدة المتر يساوي : 
4x1030 ©‏ 

0.25 «۰103 0 © 

0.25 x 103 0 © 

4 × 103 ۵ @ 


)0۸( الكيلو جرام يساوي مد کف 
(© ۵ 103 
© 1030 
© 1060 
(© ۵ 106 


(۵۹) 4.5 طن من الحدید تساوي ........ كيلو جرام . 
x 103 © (‏ 4.5 

4.5 ۰1073 0 © 

4.5 x 1060 © 

4.5 x 106 0 @ 


)٦٦(‏ خزان يحتوي على 1217 من الماء . فان مقداركمية الماء بوحدة لتر تساوي/: 
© 0 103 
© 1030 
@ 1060 
و ۵ 106 


(19) قارورة سعتها 25 لتر مملوءة تماماً بالماء . فان مقدار كمية الماء التي بها بوحدة متر مکعب تساوي : 
x 103 0 ©‏ 25 
© 0 103× 25 
© 100 × 25 
(© 0 106 × 25 


الغيزياء ۳۹ 


الصف الأول الثانوي 


الال اا ی اتا ل ا مع تمه ل 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 

. واحد متر یساوی ی ميكرو متر‎ )٦٦( 

1060 @® 

10760 © 

10 3 0 © 

و ۵ 10 


(1۳) النانومترپپاوي r‏ قوب 
(© 1030 
© 0 10 
© 1040 


(1۶) الفیمتو ثانية = م ا 
© 10-10 
10-١0 ©‏ 
© 0 15- 10 


(50) الجدول التالي يوضح حجوم العناصر ا ب وی سو سس سے م 


۶۰۷۰۲۸۱۵ | اجه | اسر 


۳۷۰۷٣۲ ۰۷ O © 
Vu < Vx ۷۰۵۵ 
Vx = V1 < VK O © 


017107 إذاكان ۳8 350 = × ء ۳۵ 500 = ر ؛ فان قيكة (۲۷ + ) تساوى‎ )٦٦( 
3505 x 1073 Kg O © 
35.05 x 10 Kg O ©( 
350.5 x 10 Kg O © 
350.5 x 10* Kg © و‎ 


. ۰... Sec = 0.001 n sec (1۷) 
1050 ©( 
1060 © 
1070 © 
104 0 و‎ 


(14) استخدم جهاز لقیاس طول جسم فكان pum‏ 3ء فان طول الجسم بوحدة ۷ بساوی ©.. ° 
(ل 0 10 × 3 
© 0 103 × 3 
3x1030 ©‏ 
(© 0 102 × 3 


۳۷ 
الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس + ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(59) تياركهربي شدته 700۸ء فان شدة هذا التياربوحدة ۸ يساوى ..... . 
7x100 6©(‏ 
© 0 106 » 7 
© 0 ”10» 7 
و O‏ 1012 ×7 


(۷) أي القم إلتالية نساوی مدن 86.2 ؟ 
m O @‏ 8.62 

8.62 x0 4 Km O © 

0.862 mm O © 

862 x 1019 ım 0 @ 


[۱] قال قصر 
(۷۱) عبر عن المقادیر التالية حسب الوحدةالمؤضحة آمام کل منها مستخدماً الصيغة المعيارية في کتابة الأعداد: 
7 24] 8ص بالکیلو جر 
7 ربج 102٤‏ × 3 بالمللیثانیة 
km ۱24( 7‏ 88 بالمتر 
7 24۱| إذاكان قطر شعرة رآس الونیان في حدود 1017 0.05 فاحسب هذا القطر بالمتر 
(ھ) 12 88 بالمللیجرام 
( و) 1.8 میجا واط بالكيلو واط . 
( ز) ع مم 50 بالکیلوجرام . 
( ح) عم 0.4 بالمللیجرام 
( ط) چ" 1 بالکیلوچرام . 
( ي ) فترة زمنية مقدارها 0.2 انية بوحدات میکروثانية . 
( ك ) مسافة مقدارها 20 کم بوحدات مللیمتر 


(۷۳) حول كلا من القیاسات التالية إلى ما يعادلها بالئواني : 
ns (Î )‏ 58 
(ب) Gs‏ 0.046 
(ح) كص 9270 


(۷۴) رتب القيم الآتية تصاعدياً 
Li - 0.0027 m3 )[(‏ 2.5 - تمك 2600 
)ب( s - 90 min - 1.4 h‏ 5300 


(۷۶) اكتب كل من الكميات التالية بالوحدة المطلوبة بين القوسين : 
() سرعة قطار ۱۳/۳ 180 . ( بوحدة 0۵/5 ) . 
(ب) سرعة سيارة 0۵/5 50 . ( بوحدة 100/0 ) . 
(ح ) كثافة الذهب 12/83 19300 ( بوحدة تصواع ) 
( ء ) كثافة الألومنيوم “مدح/ع 2.7 ( بوحدة ١ص/عk)‏ 


4 
الغيزياء ۱ 


الصف الأول الثانوي 


الباب (1 ) : اکلمیات الغيزيائية ووحدات القياس ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(۷۵) عبر عن المقادیر التالية حسب الوحدة الموضحة آمام کل منها مستخدماً الصيغة المعيارية في كتابة الأعداد: 
( )۳ 0.025 باللتر 


(ب) 707 8 10 بالسنتیمیتر المکعب 
(ح ) 750-1166 بالمتر المکعب 

٤ (‏ ) 0۰25-1166۲ بالسنتیمیتر المکعب 
(ه) 2مك 1250 باللتر 

( و) 7« 107.بالمتر المکعب 

( ز) 8 10 ثالاتجستروم 

( ح) ۸ 107 بالمتر 

( ط ) 2-6011 بالکیلو چزام 

( ي) 168 2500 بالطن 

( ك) 5 360 بالساعة 

( ل ) ظ 0.1 بالثانية 


الغيزياء ۲۹ 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : اکلمیات الفيزبائية ووحدات القياس سس الفصل (1) : القياس الفيزيائي 


]١[‏ اخم الإجابة الصحيدة عن بين البر ائل 
(۷۲) معادلة ابعاد العجلة ی وم 

۱۳ 

1, 1 2 © © 

12 1 20 © 


(۷۷) صيغة آبعادالقوة هي 
.T10 ©‏ حر 
M .12.1-3 0 ©‏ 
0-9 2 ۰.۲ ب۲. 1۲ 
زی .2.T20‏ ۳ 


(۷۸) إذا علمت أن كمية الحركة ك”الكتلة × السرعة . فان صيغة آبعاد كمية الحركة 
(© ۵ * ۲. ب۲. ۷ 
© ۵ 3 ۰.12.1 ۷ 
M .L.TZO@®‏ 
M .12.1-2 0 ©(‏ 


[۷۲۱.112 وحدة قياس الكمية الفيزبائية التى أبعادها‎ )۷۹( 
۱ m /s O ® 
kg.m/s? O © 
m/s ۵ © 
m.s 0 (@ 


7۸۰ 21 إذا كانت صيغة أبعاد الضغط 1.1.۲۶ . فان.ويحدة قياسه في النظام الدولي 
kg.m2.s 0 @‏ 

kg.m".s? O © 

kg/m.s O © 

kg.m/s O و‎ 


87۸۱ [21] إذا كانت صيغة أبعاد معامل المرونة 1.11.۲۶ . فإن وحدة قياسه في النظام الدولي 
(8) 0 2 ٭. Kg .m‏ ۱ 
 ." 1.5 2 ۵ ©‏ 18 

Kg ۰.۳02.5 2 O @ 

Kg .m7.s3 ۵ @ 


(۸۲) يقاس معامل المرونة بوحدة 1:8/00.82 ء ولذا فان صیغة آبعادها هی 
M.L.T2 O ©‏ 
M.L7.T O @‏ 
O 9‏ ]۲,1 ۷۲.1 
M.L.T O @‏ 


۳۳ ۰ ۳ ۶ 
الغیزیاء الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(۸۴) يقاس معامل اللزوجة بوحدة 1 1.5 162.70 . فان صيغة أبعاد معامل اللزوجة هي : 
(ق ۵ 1 ۰.۲/۰۲ ۷ 
© ۵ 1 ۲. بآ . ۷ 
M .L.TZO@®‏ 
M .12.1-2 0 ©(‏ 


(۸۶) يقاس ثابت ا جذب العام بوحدة 833/18.5 ء ولذا فإن صيغة أبعادها هي 
O @‏ ۸7.17 
M@L71.T O ©‏ 
M.L.T O ©‏ 
O @)‏ ۸۷۰۱۰.۲1 


(۸۵) اذا كانت صيغة ابعاد ال-۸ هی 2 ۰.12.1۲ 1۷ء وصبغة آبعاد الكمية 8 هی 2 12.۲. ۷ . 
فان صيغة آبعاد الكمية 43/013 هی : 
(8) ۵ 2 ۰.۲2۰۲ ۷ 
O 9‏ 1 ۷۶.1.1 
6O ©‏ ۲.۲ .۷۲2 
@ ۵ 2 ۲ ۷۲۱.۲2۰ 
)۸٦(‏ صيغة آبعاد الشغل هی 12 .17 .1۷۸۴ء صي أبعاد العجلة ۲° . 1۳ .12 فان سیت 
رل ۵ 1 
© 0 1 - 
© ۵ 2 
© ۵ 2- 
(۸۷) صيغة أبعاد أحد الکمیات الفيزيائية التالية "15.1.1 حیث 17 = »© + ط + و . فان هذه الكمية هی : 
© © القوة 
© 0 الشغل 
© © الكنافة 
© 0 العجلة 


(۸۸) إذاكانت صيغة أبعاد الكمية 26 هی 1° .3 1. ۱۷ء وصيغة أبعاد الكمية ¥ ه1092 .3 .1. 11 . فان صيغة أبعاد 
الک ”فی وماك لک 2۷+ کرش 5205 
X + ۷‏ 


M2. L765. T° 1۷10, T° 


M°. ۲۰ M°. ۰ 
ان‎ 


الصف الأول الثانوي 


الغیزیاء 


الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ل ب الفصل (1) : القباس الفيزيائي 
(۸۹) وجود نفس معادلة الأبعاد على طرفي المعادلة 7 
© © یود صِحَتهَا 
© 0 لایشتن صِحَتَهَا 
© 0 ود ماما 
© © يضمن صحتها 


)٩(‏ إذا كانت الكمّيتين الفيزيائيتين من نفس النوع ولكن نظام الوحدات المستخدم في الكمية الأولى يتبع نظام جاوس والثانية 
على النظام البزيظاني ؛ فأي عمليتي ا جمع والطرح 7 

© © عکن تحقيقهها: لأن الشرط أن تكون الكميتين لهما نفس صيغة الأبعاد فقط . 

© 0 لا یکن تحقيقه ,ام لأنه لابد أن يكون لهم نفس الوحدات 

© ۵ یکن تحقيق عمليةاتجمع فقط ء لأن الطرح عملية تخضع للتناسب بين المقادير 

© © یکن تحقیق عملية الطلإعٌ فقط ء لأن الجمع عملیة تخضع للتناسب بين المقادير 


(۹۱) ما هي العبارة الصحيحة التي تستكدم لوصف أهمية صيغة الأبعاد ؟ 

© © عندما تكون صيغة الأبعاد لطرؤايلعادلة متماثلة فمن ا مؤکد أن تكون المعادلة صحيحة 
© 0 عندما تكون صيغة الأبعاد لطرفي اللعادلة متماثلة قد تكون المعادلة صحيحة 

© © عندما تكون صيغة الأبعاد لطرفي المعالةعمتماثلة فمن المؤكد أن تكون المعادلة غير صحيحة 
© 0 عندما تكون صيغة الأبعاد لطرفي المعادلة كير متماثلة قد تكون المعادلة صحيحة 


(۲) إذاكانت صيغة أبعاد الكمية ۸ هی .1.1 » وضبيغة آبعاد الكمية 8 هى [1.1.١۶‏ . فان صيغة آبعاد الكمية ۸-8 
هي 

M°.L°.T° )( 

M.L.T2 O 9 

M.L.T O © 

M.L.T* ۵ و‎ 


. 11.1..1-2 فاذا كا صيغة آبعاد الكمية × هي‎ 1.1.١" ار( ۱23 الكمية الفيزبائية ۷× صيغة آبعادها‎ )٩۳( 
2 فان صيغة أبعاد الكمية ۷ هي‎ 
M°.L°.T O @ 
۱۷۲۱.۲۲.۲۲ O © 
M2.L2.T3 O @ 
M2.L2.T O (@ 


(۹۶) 0 23| إذا علمت أن صيغة آبعاد الكمية الفيزبائية ۸ هي 1 1.١‏ ء و آبعاد الكميّةةالفيزيائية 8 هي 1 1 . 
فان صيغة أبعاد الكمية 8 × ۸ هي 
LT TOO)‏ 
T20 ©‏ 
LT ZO‏ 
و) ۱۵ 1,۲ 


نم 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


الا ا ل ا چ اكت كت كت تت ات ل را تمه ی 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 

(۹۵) إذا كانت صيغة آبعاد القوة هي 81*.1'.17 فإن المقدار ,2 + ۷ + × يساوي 

-2 0 ©( 

-1 0 © 

0 6 © 

و 10 


)۹١(‏ إذا كانت«وضيغة آبعاد الكثافة هي ۷۵.1.1 فان القدار © + ط + 9 يساوي 
9 ۵ 3- 
© 0 2- 
© 6 0 
(© ۵ 1 


(۹۷)( أي الكميات الفيزيائية التالاة حتمل آن یکون آبعادها ا نکیا کی را حیث 5 رقم صحیح 


© 0 قوة 

© 0 عجلة 

© 0 كثافة 

© 0 سرعة 
20۸۱ إذا علمت أن ( الكثافة = الكتلق>+ الحجم ) ء معادلة آبعاد الكثافة هي ..... . 
(لق ۵ ۰.۲۸.۰۲۱ ۷ 

۷ ۰.1۲: ۰.1۲0 ۵ © 

© ۵ (۲. بآ . ۷۲ 

و) ۵ 2 ۰.۲ ب۲. ۷ 
(۹۹) 868008 121۱ كمية فیزیائیة هي حاصل ضرب القوة × الزمن# فتکون وحدة قیاسها ..... . 
kg.m.s O @‏ 

kg.m.s" O © 


kg.m".s O © 
kg.m".s" O @) 


(۰) ۳3۱ (۱21 كمية فيزبائية هي حاصل ضرب القوة × الزمن . فتکون وحدة قتياسها ..... . 
Kg .m .: 1 ۵ @‏ 

Kg مدم.‎ 1.5 1 ۵ © 

Kg ۰.۳02.5 2 O @ 

Kg .m2.s3 ۵ و‎ 


۱ [21] إذا علمت أن : الإزاحة = السرعة × الزمن ء معادلة الأبعاد التی تثبت صحة العلاقة,السابقة هی 
@ هنايك شقان 

۰۷۷۰۲۴ O © 

۷۲۱.۲, ۱,۲۷ O @ 

M°.L.T" O @ 


الفيزياء ۳۳ 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ل ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
۳۲ ۳۱ [21] إذا علمت أن ( مساحة المستطيل = الطول × العرض ) » لإثبات صحة العلاقة السابقة فان معادلة أبعاد 
الطرفین سس 


M°.L2.T O 469 
M°.L°.T2 O © 
۷۲۱.۲, ۲,۲۷ O © 
M°.L2.T° O © 


۲ = M 12 12 20)!إذا كان الشغل يتعين من العلاقة × 7 = ¥ » صيغة أبعاد "1 1 "1۷1 = × , صيغة أبعاد‎ ۰٣ 
فان صيغة آبعاد.,7 هی‎ . 
۷۲۱ 1, 17 ۵ @ 
۷۲ 1, ۲7 0 © 
۷] 1, ۲2 0 © 
M 1۸ 1*0 (@ 
إذا كان الضغطیعطی بالعلاقة : - = ط حیث ۴ القوة ء ۸ المساحة ء فان وحدة قياس الضغط في النظام‎ 20 7 
ERT الدو لي‎ 
kg.m".s O @ 
kg.m.s7 O © 
kg.m".s" O @ 
kg.m.s O و‎ 


. آبعاد القدار ۳ هی أبعاد ..... .حيث 4 طول خبط ء ع عجلة الجاذبية الأرضية‎ )١۵( 
الزمن‎ © © 

© © الطاقة 

© 0 القوة 

© © السرعة 


: إذا علمت أن صيغة أبعاد الكثافة هی 11.15 ؛ وتتعين من العلاقة :#الكثافة = . فان‎ )١7( 
بساوی ا‎ 5-7 )۲( 


@ 0 1- 
© 0 2- 
© 0 3- 
و ۵ 4 


(ب) ۷ .× يساوى وی 


-1 © @® 
-2 0 © 
-3 0 © 
4 0 ©( 


78 
الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(۷) ثلاث كميات فيزيائية ۰26 2.۰۷ صيغة أبعاد کل منها على الترتیب : 811.11 › ۰۷۲۲/۲۶ 1 . 
فأي العلاقات الأتية من الممكن أن تكون صحيحة ؟ 
رل ۵ ۲۷ < 7 
0۵ ۰ 5 
© 0 + < 7 
© 0 7 


(۱۰۸) الجدول المقابل.:“يوضح بعض الكميات الفيزيائية وصيغة أبعادها إذا علمت أن العلاقة الرياضية للضغط -->- , فان 


معادلة أبعاد الضغ‌هی ناخ لعملية حسابية ...... 
8« ۸ 
O‏ 
۳9 
۸ 
8 او 


و ۵ 0 *< 8 < ۸ 
(۱۰۹) إذا علمت أن القدرة = 
Mil. TOG)‏ 
.2.T 3 ۵ ©‏ ۷ 
© ۵ 2 ۲. ب۲. ۷ 
M .12.1-2 0 ©(‏ 


تكد ء فان صيغة آبعاد القدرة هی 
الزمن 2 


(۱۱) إذا علمت أن القدرة = قوة × سرعة ء فان صيغة آبعادالقدرة هي 
TO O)‏ ۲. لا ۷ 
© ۵ 3 ۰.12.1 ۷ 
© ۵ 2 ۲. ب۲. ۷ 
زی ۵ 2 ۰.۲2۰۲ ۷ 


و ۷ هو السرعة . 
@ © 17 ,1 ۷۲۱ 
© ۵ 12 12 ۷۲ 
© 0۵ 12 12 ۷۲ 
@( ۵ ۲7 ,1 ۷۲ 


(۱۱۲) ال ۳ [21] اذا علمت أن معادلة الأبعاد للكمية اله 
اختر علاقتین ریاضیتین يمكن بها حساب الكمية الفيزيائية (5) ٠‏ 
علما بآن [ المسافة (4) ء العجلة (8) ء والقوة (۴) ء والزمن () ء الکتلة (] 
O ®‏ 2.0 
O ©‏ 2.1 
8ھ, 


هم 


الفيزياء 


الصف الأول الثانوي 


الا سےا ا ےس تت ان مهس 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
(۱۱۲) ار( 211] مستعینا بالعلاقات الرياضية التالية التى تعبر عن كميتين فبزیایتین : 
الكمية (۸) = 9/2 كتلة الجسم × مربع سرعته. ۰ (052دول! = (Ek‏ 
الكمية (8) = القوة × الازاحة. )W=۴.4(‏ . 
فان صبغة الأبعاد (12۲۳2 )M‏ . 
© © تعبر عن الكمية (4) فقط . 
© 0 تعبر عن الكمية (8) فقط . 
© 0 تعبرهِن كل من الكميتين (۸) ء (8) . 
© 0 لاتعبر عن أي من الكميتين . 


(۱۱۶) 55009 [21] معي بالعلاقات التالية : 


و × جو - ۲ العجلة × الكتلة = القوة 
PE =m x 0‏ الارتفاع × العجلة × الكتلة - طاقة الوضع 


فان العلاقة بين النيوتن ( دة قياس القوة ) واجول ( وحدة قياس طاقة الوضع ) هي : 
© © النيوتن = الجول / المتر 
© 0 النيوتن = الجول × المتر 
© 0 النيوتن = المتر / الجول 
© 0 النيوتن = الجول 


(۱۱۵) إذا كانت السرعة تعطى من العلاقة ٤‏ + 1802 + .4 = ۷ ؛ حيث ا هو الزمن . فان معادلة آبعاد ؛ » © هى..... . 


۳۹ 


الفیزیاء الصف الأول الثانوي 


ا و ا ا ا سو ڪڪ ڪڪ ص ال من لم كاي 
الباب (1 ) :اکلمیات الفبزيائية ووحدات القياس سس الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 


> أسئلة آنواع القیاس - خطأ القياس راطباشر ‏ وغم اطباشر ) << 


[۱] اخ الإجابة الصحيحة عن بين البرائل 
(17) يفضل استخدام الميزان ا حجساس عن ذو الكفتين فی قياس كتلة الذهب بسبب ...... 
© 0© ضعف الملفات الزنبركية 
© 0 ضعف المغناطيس داخله 
© 0 حسايسته ضعيفة للکتل الصغيرة 
© 0 عدم ود كتلة تعادل كتلة الذهب 


(۱۱۷) أيَا من القیاسات التالية يعتبر قياس غير مباشر - 
© 0 قياس السرعة بوإقيطة عداد السرعة 
© 0 قياس الحجم بواسظتمخبار مدرج 
© © قياس الكثافة بواسطة آهیدرومتر 
© 0 قياس المساحة بواسطة شراط متري 


(۸) قام طالب بقياس شدة التيار عدة مراك للحصول على متوسط لقياسات شدة التیار لتقلیل النطاً فان نوع القیاس هنا 
يكون قياس 000 

© 0 مباشر 

© 0 غير مباشر 

© 0 مركب 

© © عفوانی 


(۱۹) يجب اختیار أداة قياس مناسبة لتقليل الخطاأً في القياس ء فإك الأداة المناسبة لقياس أبعاد الجدران أشناء بناء منزل هي : 
© 0 السطرة الدرجة ۱ 
© ۵ الیکرومتر 
© ۵ الشريط التري 
© © القدمة ذات الورنية 


(۱۲) من أمثلة القیاس ا مباشر قیاس 2 
© © كتلة جسم بواسطة ميزان حساس 
© 0 مساحة غرفة بواسطة الشريط المتري 
© 0 حجم متوازي مستطيلات بقياس الطول والعرض والارتفاع 
() © كثافة سائل بقياس كتلته وحجمه 


(۱۲۱) من أمثلة القیاس غير المباشر قياس ..... . 
© © كتلة سائل بواسطة الهيدروميتر 
© © كتلة جسم بواسطة الميزان 
© © طول شخص بواسطة الشريط المتري 
© ۵ حجم مكعب بواسطة قياس طوله 


۳۷ 
الفیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


ا و ا ا ص ص ما لم ل 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ل ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
(۱۲۲) عند استخدام آکثر من آداة قياس لأجراء عملية قياس واحدة وتم آخذ متوسط هذه القم بهدف تقليل نسبة النطاً , فإنه 
يمكن وصف عملية القياس بأنها ..... . 

© © قياس مباشر 

© 0 قياس عشوائي 

2) © قياس غير مباشر 

(5) 0 قياس_معقد 


(۱۲۳) لقياس كثافة يهائل بصورة مباشرة يستخدم ..... . 
© © مسطرة 
© 0 ميكرومتر 
© ۵ هيدرومتر 
© ۵ مخبار مدرج 


(۱۲۶) قياس حجم سائل بواسطة الختاو المدرج يعد من أنواع اا م 
© © المباشر 

© 0 غيرالمباشر 

© © المركب 

© 0 العشواني 


(۱۳۵) من أمثلة القياس الغير مباشر ..... . 
© © قياس مساحة المستطيل بالمسطرة 
© © قياس طول ورقة بالمسطرة 
© © قياس كثافة سائل الهيدرومتر 
© © قياس شدة التیار بالأميتر 


)۱٢١(‏ لقياس الكمية الفيزيائية بدقة يجب أن يكون خط الرؤية ..... . الأداة ر 
© © موازيا 
© ۵ عمودي على 
© 0 أعلى 
© © أسفل 


(۱۲۷) عملية القياس الموضحة بالشكل تعتبر من أنواع القياس ..... . 
© © المباشر 

© 0 غيرالمباشر 

© © المركب 

© 0 العشواني 


۳۸ 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


ال ا ا ی ل ا مم مه ی 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 


(۱۳۲۸) استخدام المخبار المدرج في قياس حجم سائل يعتبر قياس نس 
0 ۵ مباشر 
© 0 غير مباشر 
© 0 مركب 
6 0 عشوانی 


(9؟1) من أمثلة القیّاس المباشر قياس ..... . 
© © شدة التیّاوالکهريی بالأميتر 
© 0 طول ورقة بالإشيتطرة 
© © كثافة سائل بالهيدرومتر 
@ 0 جمیع ما سبق 


)١١(‏ قامت مجموعة من الطلاب قير كتلة خاتم ذهبي ولم تكن عملية القياس دقيقة » فان سبب الخطأ في القياس يعتقد أن 
يكون بسبب ا 

© © استخدام ا میزان المعتاد بدلا من یساس 

© © كنافة الذهب كبيرة 

© © نسبة النحاس قليلة في السبيكة 

© © نسبة الذهب قليلة في السبيكة 


(۱۳۱) عند استخدام أكثر من اداة قياس لإجراء عملية قياش واحدة ء وأخذ متوسط هذه القيم . 
يمكن وصف هذه العملية بأنها قياس ..... . 

© ۵ مباشر 

© 0 غير مباشر 

© 0 مركب 

© 0 عشواني 


(۴۲) كيف يمكن التقليل من الخطاً في عملية القياس ..... . 
© أخذ مقدار ضئيل من الكمية ا مراد قياسها » 
© أخذ عدد كبير من القراءات ولیجاد قيمتها المتوسطة . 
© استخدام أصغر أداة ذات تدریج مناسب . 
أي هذه الأحكام صحيحة ؟ 
© 10 فقط 
© 1:20 
© 2:30 
و 0 1۰2۰3 


۹ 
الغيزياء 1 


الصف الأول الثانوي 


El‏ ا ی TINIE‏ مس 
الباب ( 1 ) : اکلمیان الفيزبائية ووحران القياس ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(۴) إذا زادت القيمة ا حقیقیة للكمية المقاسة للضعف باستخدام نفس الأداة ء فإن الخطأ النسبي ..... . ۱ 
© © سيزداد الخطأ النسبى للضعف 
© © سيظل الخطأ النسبي كما هو 
© ۵ سيقل للنصف 
© 0 سيقل للربع 


(۱۳۶) أفضل الطرقللتعبير عن مدى دقة القياس ..... . 
© © اخطا الملل 
© © الخطاً النسی 
8 6سامل شرب الجيطاإلنسبي في المطلق 
2 0 جميع ما سبق 


(۱۳۵) تدل علامة القیاس | | علیٌإْل النانج داعا قيمة ...... 
© 0 موجبة 

© 0 سالبة 

© © موجبة أو سالبة 

© 0 صفر 


(5؟1) يكون القياس أكثر دقة كلما كان الخطأ ..... . 
© © النسي کبیر 

© ۵ النسي صغير 

© © النسي كبير والخطأ المطلق صغير 

© © ليس أي مما سبق 


(۱۳۷) قام طالب بقياس طول قطعة خشبية وكانت القيمة المقاسة هي 30.360 بینما القيمة الحقيقية هي دہ 30 . 
فتكون قيمة الخطأ المطلق والخطأ النسبي على الترتیب هي ..... . 

(© © مك 0.3 ۰ % 0.1 

1 % ۰ 0.3 مت‎ O © 

19 ۰ 3cm O © 

30 % ۰ 300 cm O و‎ 


(۱۳۸) قام طالب بقياس كتلة من الذهب باستخدام الميزان الحساس فوجد أنه 0.2(8 + 20)-فيكون 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


ی دس اس ماسح موه رم توس كن 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(9؟1) قام طالب بقياس كثافة سائل بواسطة الهيدروميتر *168/۳0 (1 + 800) فيكون ..... . 


0 مباشر 5 
202 % 1.25 


12.5% | ۶ 


125 % 


۵ع۱) إذا كان الخطا للپنسی فى قطر دائرة هو % 4 فان الخطأ النسى فی نصف قطر الدائرة يكون ..... . 
(ل ۵ 1% 
O ©‏ 2% 
© ۵ 4% 
(© 0 % 8 


۷ ) أي مما لى يمثل أدق عملية قاياس ؟ 
(ل O‏ )20+1( 

(100 + 4) O © 

(15 + 0.5) O © 
(200 + 0.5) O و‎ 


. ..... ؛ فان قيمة 8 + ۸ يساوى‎ 8 = )804 2(cm إذاكان : ص (0.01 + 2) = ۸ء‎ 059 
(80.2 + 2.01)m © @ 
(2.8 + 2.01)cm O © 
(82 + 2.01)cm O © 
(2.8 + 0.03)m O @ 


(21 + 1(۷016 إذا كان التيار الكهربي ا مار نی مقاومة کهرببة يساوى 0.5(۸ 5 .3) وفرق الجهد بين طرفي القاومة‎ )١٤١( 
فرق الجهد‎ 


» أحسب الخطأ فى المقاومة ۸ .( علما بآن : المقاومة = ) . 
5 شده التیار 
R = (6 + 0.19) © @‏ 
R = (7 + 1.14( O ©‏ 
R = (6 + 0.14) O ©‏ 
ری R = (6 + 1.14( O‏ 
(۱22) أي العمليات الأتية أكثر دقة ؟ 
لق 2)0 + 15) 
O ©‏ )0.1+ 5( 
O ©‏ )1+ 150( 
@ © )3+ 100( 
الغيزياء الصف الأول الثانوي 


ال ل OIE e ER‏ 
الباب ( 1 ) : اللعیات الفيزيائية ووحدات القياس سس الفصل ( 1 ) : القباس الفيزيائي 
(۱۶0) الخطأ المطلق في قياس محیط مثلث آبعاده هي 1(٥‏ .0 + 5) و ء(1 .0 + 4) و 0.2(6۳ + 3) يساوى 0 
cm © ©‏ 12 
cm O ©‏ 1.12 
O ©‏ و1030 x‏ 2 
و cm O‏ 0.4 


(۱۶7) مربع الط النسي في قياس ضلعه هو » فان الخطأ النسبي في قياس مساحته هو ...... 
z00‏ 
rO ©‏ 

2rO © 
12 ۵ (ي)‎ 


(۷ع۱) إذا كانت 2(2 + 90) × فان مقدار عدم التأكد من القیاس يساوى ..... . 
(© ۵ 2 2 
m O ©‏ 90 
O ©‏ م 45 
ره m O‏ 0.022 


(۱2۸) أفضل الطرق للتعبیر عن مدی دقة القیاس ه@..... . 
© ۵ اطا الس ١‏ 
© 0 الخطأ المطلق 
© © حاصل ضرب الخطأ النسبي في المطلق 
© © حاصل قسمة الخطأ النسبي على المطلق 


(159) إذا كان متوسط الطول لمادة هو 3 5 » فإن أدق قياس باستخلام الأدوات المناسبة هو ..... . 
cm O ©(‏ 4.9 
cm O ©‏ 5.36 
cm O ©‏ 4.805 
و cm O‏ 5.4 


(:10) إذا كان الخطأ المطلق لکمیتین من نفس النوع 8 ۰ 4 هو » 8 على الترتيب » فإن إِطْيّطأ المطلق للعملية 8 - ۸ يكون : 
( 0ج -طٌا 
© 0 0 + 3 
© 0 0 - 3 
axbO ©(‏ 


20 cm O © 
كك‎ 25 cm O و‎ 


0 43 ۱ 
الغیزیاء الصف الأول الثانوي 


کا جوا ا سےا تو ےت رس ڪڪ وا و ماو سو سی 
الباب (1): التميات الفيزيائية ووحرات القیاس ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
(۱۵۲) إذا كان طول أحد الطلاب "(05 .0 + 1.8) ء وطول طالب آخر 0.01(12 + 95 .1) . فإن الطالب الثاني أطول من 
الطالب الأول بمقدار..... . متر. 

بلق © )0.05 + 3.75( 

(0.15 +1.4) O © 

(3.75 + 1( O © 

و © )0.06 + 0.15( 


(۵۴) قام آربعة الاب بقیاس کمیات فيزيائية مختلفة وکانت نتا قياساتهم كالتالي : 
© 0.1+ 30 © )0.01 + 1( © )0.5 + 50( © )0.02 + 200( 
فان الأخطاء النسبي ةبح ترتيبها كالتالي : 
رق ور) = ری ری < O‏ 
ج٥0‏ = رن[ = > یق 
© ٥ری‏ < © > رید 
و هر = © = © ری 


(108) خط طوله 770770 40 تم قياسه بط نسبى % 2ء فان القيمة المقاسة قد تكون ..... . 
x 10-4 mO ©(‏ 42 
x 10-2 mO ©‏ 3.92 
م6 x 10 ım O‏ 4.08 أو m‏ 2 36510 3.92 
و6 © سر “10 x‏ 3.8 أو x 103 m‏ 392 


(۱۵۵) إذا كانت 1(125 .0 + 10) = اء 0.1(168 + ۰80-< 7 . فان العملية 2 - ×2 تساوى 
0.1)kg © ©(‏ + 0( 
zero O ©‏ 
0.2)kg O ©‏ + 20( 
0.4)kg O ©(‏ + 0( 


)1۵١(‏ إذا كان الخطأ النسبي في نصف قطر الكرة هو % 1 فإن الخطاً النسي ل _حجم الكرة يكون 
(8 ہ0 1% 
O ©‏ % 3 
© 0 % 5 
و ۵ ۶۰ 8 


(۱۵۷) إذا كان طول المبنى × یساوی 0۰2(٣‏ + 8) وطول البنی ¥ هو 2(70 .0 + 12) إن المبنى ۷ أطول من المبنى × 


عقدار و 
0.4)m O @‏ + 20( 
0)m O ©‏ + 4( 
0)m O ©‏ + 20( 
و 0.4)m O‏ + 4( 


وك 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


ام و ا ڪڪ ص ا و وس و سی 
الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 

(۱۵۸) قام طالب بقياس طول قطعة خشبية وكانت القيمة المقاسة 60 50.2 بينما القيمة الحقيقية 610 50ء فتكون : قيمة 
الخطأ المطلق ونسبة الخطاً على الترتيب هي ..... . 

10 9۵ ۰ 50cm © @ 

0.4% < 0.04 حك‎ O ©( 

2% < 2cm O © 

50% < 0.2cm © )( 


(109) إذا كان الخ النسبى فى قياس مساحة حجرة 0.06 وكانت المساحة الحقيقية لها ۶ص 30 . 
فیکون الخطاً افق فى قياس مساحتها 02 ..... . 
(ل O‏ 1.8 
© 0 0.002 
© 0 0.06 


1.20 ©( 


(11) قام شخص بقياس طول ممربؤاصطة متر شریطی فوجد أنه 1(772 .0 + 10) فيكون ..... . 


(179) عند قياس أحد المهندسين لطول مبنى وجد أن طول294 2 .55 ء وعند التدقيق وجد أن القیاس تم بمقدار خطأ 12 002 
ء فان احتمالات القيمة الحقيقية لطول المبنى تساوى 7 . 

55.60 «< 55.4m O @ 

55.21m «< 55.19m O © 

55.22m «< 55.18m O © 

55.24m «< 55.16m © @ 


(11) عند قياس كتلة أحد الأشخاص وجد أنها ع 75.25 وعند التدقيق وجلاأن القیاس تم عقدار خطأ ع 0.01 ء فإن كتلة 
الشخص قد تساوى م 
Kg O 0(‏ 75.15 
Kg O ©‏ 75.35 
Kg O ©‏ 75.26 
و ۵ Kg‏ 76.25 


. ..... عند قياس ارتفاع سور حديقة عن سطح الأرض بواسطة شريط متري وجد أنه (0.1 4 3) فان‎ )١( 
هذا القياس يعتبر من النوع المباشر‎ © © 
هذا القياس يعتبر من النوع غير المباشر‎ © © 
0.1 0 = الخطاً النسبى لهذا القياس‎ © © 
0.1 = الخطأ النسبي لهذا القياس‎ 00 
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الفیزیاء الصف الأول الثانوي 


0 ا ا را ا دورد سو سو یھ ےس ھت ھت ھت ھت تھے A‏ كاك 
الباب (1): التميات الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
(112) من الفروق بين ا خطاً المطلق والخطاً النسبى أن ..... . 
© © الخطأ المطلق ليس له وحدة قياس + بينما الخخطأ النسبي له وحدة قياس 
© © الخطأ المطلق لابد أن يكون موجباً ء بينما الخطأ النسبي قد يكون موجبا أو سالب 
© © الخطأ النسبى أكثر دلالة على دقة الفياس عالطا نلطاق 
© © الإجابة ب ء ج معا 


(۱۳۵) غرفة مساختها الحقيقة 102 8 ونسبة الخطاً في قياس المساحة 0.002 » فإن مساحة الغرفة تكتب كما بلي : 
@ © غم( 0:016 ± 8( 
m O ©‏ ( 0002+ 8( 
O ©‏ خم( 4000 ::8) 
m” 0 ©‏ ز8 + 0:016) 


)٦٦(‏ 08 (د2] قام آحمد وّابراهیم و يوسف و آدم بقياس أربع آطوال مختلفة . وكانت نتائج قياساتهم بالجدول 
المقابل : - 
يكون أكثرهم دقة عند القياس هو : 
© © آحمد 
© 0 ابراهيم 
© ۵ یوسف 
© 0 آدم 


(۱۱۷) 7939 [23] اذا كانت مساحة قاعة الامتحان 107 1:89 + 30 ) ء ومساحة مكتب مدير المدرسة 
2 ( 0.2 + 20 ) . فان الفرق بین الخطأين النسبیین عَنْدٍ قياس کل منهما على حده يساوى حا 
O @®‏ 0.07 
O ©‏ 0.05 
O ©‏ 0.04 
و O‏ 0.02 


(114) إذا كانت نسبة الخطأ في قياس طول قلم هي 2% و كان مقدار الخطأ يساوئردوء 0.2 ۰ فان طول القلم الحقيقي يساوي 
(ق  10cm‏ 
cm O ©‏ 9.8 
cm O ©‏ 10.2 
و cm O‏ 10.4 


)۱٦۹(‏ غرفة أبعادها كالتالى : الطول 21 (05 .0 + 4) » العرض ×× (01 .0 + 4) »الارتفاء ([0.05 + 4) ء ودرجة 
ع 3 ص ر ودر 
حرارة هذه الغرفة 0" (0.02 + 25) . أي القیاسات السابقة أدق ؟ 

© © قياس طول الغرفة 
© 0 قياس عرض الغرفة 
©) © قياس درجة حرارة الغرفة 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


ا جور اس ا ور ا سو ڇڪ سو کا ا و مهس 
الباب ( 1 ) : اکلمیا الفيزيائية ووحرات القياس ‏ ب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
۱۷۰) عند قياس كميات مختلفة وحساب قيمة كل من الخطأ المطلق » والخطاً النسبي . فان القیاس الأدق : 
() © أقل قيمة للخطأ المطلق . 
© © أقل قيمة للخطأ النسی . 
© 0 آکبر قيمة للخطأ المطلق . 
© 0 أكبر قيمة للخطاً النسي . 


: اذا كانت قيمة ددن 3 = × » ¬ 12= ¥ . فان قيمة ۷ + × تساوي‎ 23 E )۱۷( 
0015 m O © 
0.042 m O 0 
0.15 m O © 
0.42 m O © 


(۷۲) إذا كان طول الضلع في مرح .= 10 (0.2 + 4) » فیکون محيط المربع = i‏ 
بلق +±0.2)mO‏ 16( 
m O ©‏ )0.8 ± 16( 
m O ©‏ ( 0.8 + 4( 
و (4±0.2)m O‏ 


(۱۷۲) أشوبة زجاجية طولها 7 (0.2 ± 10) بُها كمية من الماء كما بالشكل » 
ارتفاع ا ماء فيها ««ء (0.2 ± 6) فإن ارتفاع اتجزء الذي يعلوالماء في الأبوبة يساوي 
cm O @‏ )0.4 + 4( 
cm O ©‏ )0.4 ± 2( 
cm O ©‏ )0.0 ± 4( 
و cm O‏ )4 + 0.4( 


(۱۷۶) مثلث أبعاده مه (0.2 ± 6) , مث (0.2 ± 8) , حم (0.2 -10) » فان الخطاً المطلق فی قباس حيطه = یں 
@ © من 02 
cm O ©‏ 0.4 
cm O ©‏ 0.6 
cm © @)‏ 0.8 


(۱۷۵) 2۱ [20] إذا کان طول مستطيل = 22 (1 .0 + 5) » وعرضه = 10 (2 ,0 + 4) . فتكون مساحة المستطيل = 
(ق O‏ 2ص )0.3 + 9( 
m7 O ©‏ )0.3 + 20( 
m7 0 ©‏ )1.4 + 20( 
و m7 O‏ )0.5 + 20( 


۷۷ 7 [19] قبست سرعة سيارة تسیر بسرعة منتظمة وزمن حركتها فوجد مقدارهما على الترتبرك 
(٥/ھ‏ 0.5 ± 25) ۰ (5 0.01 ± 1) فتکون المسافة التي تحرکتها السيارة خلال هذه الفترة ۳ 
m © @‏ ( 0.05 + 25 ) 
m O ©‏ ( 0.51 + 25( 
m O ©‏ ( 0.75 ± 25( 
m © @©‏ ( 0.51 ± 26( 
٦‏ 


الغيزياء الصف الأول الثانوي 


ا ا ا ص سے ا ا وی كر 

الباب ( 1 ) : التميات الفيزيائية ووحدات القياس ب ب الفصل ( 1 ) : القياس الفيزيائي 
(۱۷۷) تم قياس القوة المحصلة المؤثرة على جسم بنسبة خطأ 96 6 ± وإذا كانت نسبة الخطأ في قياس كتلة الجسم % 2 + 
أحسب نسبة الخطأ في عجلة تحركه ؟ ‏ (علم بأن :+ -8). 

+ 3 9060 0( 

+ 49۵ 0 © 

+ 69۵ 0 © 

+ 8 ۵ ۵ ©( 


(۱۷۸) إذا كانت كتلة جسم 1(168 .0 + 15) وحجمه *0.1(6۳0 + 5) فان کنافته بوحدة 1٤8/00‏ نساوي 
© © )0.08 631 
O ©‏ (2 + 15( 
O ©‏ )0.2 + 20( 
و © )0.8 + 30( 


(۱۷۹) إذا کانت : 0.1(000 ± 5)5 ۰2 0.2(cm‏ + 10) = ۷ . فان قيمة : 
(إ) 07 تساوى ...... 
O ®‏ )0.2 + 50( 
O ©‏ )2+ 50( 
O ©‏ )0.3 + 50( 
و O‏ (5 + 50( 
(ب) فان قيمة ر + × نساوی نج 
(ق © (2 + 5( 
O ©‏ )0.3 + 50( 
O ©‏ )2 + 15( 
و © )0.3 + 15( 


(۱۸) إذا كانت کتلة جسم 2(168 ± 15) = ۳ »وسرعته 22/5 4 +1 6) = ۷ . 
فان كمية تحركه (0 = ۳) تساوی ود ٠‏ كجم .م / ث . 

(300 + 80) © ©( 

(300 + 5) O © 

(300 + 0.5) O © 

(60 +1) O و‎ 


(۱۸۱) |ذا كان 1(6 .0 + 5) = × فان 72 تساوى ۶ہع 3 
(©6 © )0.2 + 25( 
O ©‏ )2+ 25( 
O ©‏ )0.1 + 25( 
© © (1 + 25) 


(۱۸۲) یتحرك جسم مسافة "(0.2 + 13.8) في زمن 5 (0.3 + 8 .4) فتکون السرعة ...... 
®@ © 2/5 (0.2 + 3.45( 
O ©‏ ۱/5 (3 .0 + 3.45( 
m/s O ©‏ (0.4 + 3.45( 
m/s © ©(‏ )0.5 + 3.45( 


¥ 
الفیزیاء 


الصف الا ول الثانوي 


الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القياس ب ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 
(۱۸۳) مستطيل طوله 1(10 .0 + 6) وعرضه 0.2(22 + 5) ومساحته = الطول × العرض . 
* فإن الخطأ النسی والخطأ المطلق في قياس مساحته هما ...... 


۱ 17 
ستاف 200 نے 
98۱ سس | گے ریم 
300 


)۱۸٤(‏ حجم متوازي الستطیلات التي نتا قياس آبعاده كما في الجدول المقابل حك ہے 


6.77)cm? © 9‏ + 48*2( لهك ات سس نے سے یت 

دی دیس می ہ۹ سس 
ور سد دای  ْٔ/,ٔ ٣‏ 3ھ | 8ة 
سرت د 


(۱۸۵) إذاكان : 2دء(1 .0 + 5) = ۰ )80.2 10) = ٣‏ ؛ فان : 
() +× تساوى ...... 
0.3)cm © (‏ + 15( 
0.1)cm O ©‏ + 15( 

(5 + 0.3)cm O © 

(5 + 0.1)cm O رو‎ 
557 (ب) ۲+ 2 تساوى‎ 
(30 + 0.4)cm O (ق‎ 
(20 + 0.4)cm O © 
(30 + 0.3)cm O © 
(20 + 0.3)cm O رو‎ 
تساوی وو‎ X. 7 (ح)‎ 
(50 + 2.5)cem? O @ 
(50 + 1)cm7 O © 
(50 + 2)cm7 O © 
(25 + 2(2 O ©( 

3: e تساوى‎ 23 y2 )و(‎ 
(50 + 3)cm? O ©( 
(500 + 20)cm3 O © 
(500 + 10)cm3 O © 
(500 + 30)cm3 © ری‎ 


۸ 


الصف الأول الثانوي 


الغیزیاء 


ال ا تس ھت م سم ما یه كن 
الباب (1 ): اکلمیان الفيزبائية ووحدات القياس ب الفصل (1) : القياس الفيزيائي 

(۱۸7) إذاکان الخطأ النسي في حجم الکعب هو % 6ء فإن الخطأ النسي في مساحة أحد آوجه ا مکعب يكون..... . ۱ 
۳ 0 290 

3 % O © 

4% 0 © 

7.5 % O @ 


(۷) قیست كتلة مكعب بنسبة خطأ % 1.5 وقیس طول ضلعه بنسبة خطأ % 1ء 
فان نسبة'النظأ في قياس كثافة مادة المكعب تساوى ..... . (علم بأن : الكثافة = الكتلة + الحجم) 
O ®‏ % 1.5 
O ©‏ % 2.5 
O ©‏ % 3 
(© 0 % 4.5 


(۱۸۸) مکعب مصمت قیست کتلقفکانت نسبة الخطأ في قياسها 40 2 وقیس طول ضلعه فكانت نسبة الخطأ في قياسه % 2 
» فان نسبة الخطأ فی حساب کقافة مادة هذا المكعب تساوی 2 ۰ 
(8 ۵ ۶۰ 1 
© 0 2% 
© ۵ 0 8 
(© ۵ ؟ 10 


(۱۸۹) جسم کتلته 5(168 .0 + 5) ویتحرك بسرعة 2(08/5 .0 + 2) ء فان الخطاً المطلق في قياس طاقة حرکته بساوی ۹ 
(علما بأن : طاقة حركة الجسم = ۷۶ص <) 
J O ®‏ 0.3 
0.9J O ©‏ 
O ®‏ [ 3 
و 9JO‏ 
(۱۹۰) إذاكانت ع0.01(k‏ + 1) = × ۰ (1 + 50) = ۷ ؛ فان ۷+ × تساوى ..... 
@ © 1.01(8 + 1050( 
O ©‏ ع(1.01 +50.1) 
O ©‏ عئ1.01(12 + 1.05( 
0.011)kg © ©(‏ + 1.05( 


۷ إذا كانت كتلة جسم 1(1٤8‏ + 10) وسرعته 0.04(12/5 + 4) ء فان كمية تحركه (۳) تساوى ...... 
(علم بأن : كمية التحرك = الكتلة × السرعة) 
1.4)kg.m/s O @‏ + 1.6( 
1.04)kg.m/s O ©‏ + 40( 
4.4)kg.m/s O ©‏ + 40( 
0.04)kg.m/s © (@‏ + 40( 


الفيزياء ۹ 


الصف الأول الثانوي 


الا ا سد سر كك كك كك كت ص ل ا مع مه ی 
الباب (1 ) : التميات الفيزيائية ووحرات القیاس لب ب الفصل (1): القياس الفيزيائي 
(۱۹۲) الجدول التالي : يوضح القيمة الحقيقية والقيمة المقاسة لأبعاد أسطوانة معدنية . 
(علما بأن : حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع) . فإن : 
([ ) الخطأ النسبي في قياس حجم الأسطوانة يساوى ..... . 


10002077131 1090100 ہے‎ ع٦‎ 138 0 O 

0© 
71 

کہ بقع لسوت | كه | قف | 

ا 

(ب) الخطأ المطلق و قیاس حجم الأسطوانة یساوی ...... 

6.79 cm? O 3( 

9.83 تمس‎ O © 

© 0 تمن 10.26 

و O‏ تمن 10.88 

(۱۹۴) مكعب تم قياس طول ضلعه بَسبة خطأ % 1 فيكون الخطأ النسبي في حساب حجمہ ..... . 

0.01 O )3ق‎ 

0.02 0 © 

0.03 O © 

0.04 O @ 


[۱] عقال قصير 
(۱۹۶) قام أحد الطلاب قياس طول قلم رصاص فوجده اوي 9.9022 وكانت القيمة الحقيقة لطول القلم 1067 
احسب الخطأ المطلق والخطاً النسی 


(۱۹۵) احسب الخطأ النسبي والمطلق في قياس مساحة مستطيل (۸۸) طوله " (0.1 6± ) وعرضه (5+0.2) 
(۱۹7) احسب الخطاً النسي والخطاً المطلق في قياس مساحة مستطيّل (۸) طوله 0( 0.1 ± 5 ) » وعرضه "¬ ( 0.2 + 4 ) 


(۱۹۷) عند قباس السرعة المنتظمة لجسم كانت السافة ص ( 0.2 ± 40 ) والّمن 5 (1 + 5 ) . احسب الخطأ الطلق في قياس 
السرعة . 


(۱۹۸) قام آحد الطلاب بقیاس طول باب الفصل ووجد آنه يساوي درك 250 ء وکانث القيمة الحقيقية هي 00 255 . احسب 
قيمة کل من الخطاً المطلق والخطاً النسي لهذا القیاس . 


الغیزیاء 


الصف الأول الثانوي 


